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PART III 
Stores Purchase 


Forest Department 

1 % നിര ത ദ വ്യം അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ് കൺ സർവേറ്റർ, 

സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിവി ഷൻ, കണ്ണൂരിന്റെ പേരിൽ 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

മാറാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിന്റെ ഡിമാന്റ് 
നമ്പർ എ - 639 / 2017 . 

| 2018 ഏപ്രിൽ 11 . ഡാഫ്റ്റ് ടെണ്ടറിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സീൽ 

ചെയ്യാത്തതും വൈകി ലഭിക്കുന്നതുമായ ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു 
കണ്ണൂർ സോഷ്യൽ ഫോറസ് ടി ഡിവി ഷ നിൽ 

കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. കിലോമീറ്ററിന് ഏറ്റവും 
2018 - ൽ ഹരിത കേരളം പദ്ധതി പ്രകാരം കണ്ണൂർ റവന്യൂ 

കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയിപ്പ് 
ജില്ലയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ 

നോട്ടീസ് കിട്ടി 5 ദിവസത്തിനകം 5 % തുക സെക്യൂരിറ്റി 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ കണ്ണൂർ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിവിഷന്റെ 

ഡെപ്പോസിറ്റ് വെച്ച് ഉടമ്പടി വെക്കേണ്ടതും സപ്ലെ ഓർഡർ 
നഴ്സറികളിൽ നിന്നും വൃക്ഷത്തെകൾ ടെമ്പോ വാനിൽ 

ലഭിക്കുന്നതനുസരിച്ച് തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
( Tata 407, 609, Eicher etc .) എത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മത്സരാ 

യഥാസമയം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നപക്ഷം 
ടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ടെണ്ടർ മുദ്രവച്ച കവറിൽ വാഹന ഉടമകളിൽ 

കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേഴ്സ് മാനുവലിൽ അനുശാസിക്കും വിധ 
നിന്നും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . വാഹനത്തിൽ ഒരു ട്രിപ്പിൽ 1500 

ത്തിലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. വനം 
കൂടത്തെകൾ കുറയാതെ കയറ്റുവാൻ സാധിക്കണം. ടെണ്ടർ 

വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ നിബന്ധ 
ഫോറം 600 + ജി . എസ്. ടി . അടച്ച് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ 

നകളും ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കണ്ണോത്തുംചാലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണൂർ സോഷ്യൽ 
ഫോറസ്ട്രി ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. -- മേൽപ്പറഞ്ഞ ടെണ്ടർ ഏതെങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ 
ടെണ്ടർ ഫോറം 8 - 5 - 2018 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ നടക്കാതെ വന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അതേ 
നൽകുന്നതും അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ - സമയത്തും സ്ഥലത്തും നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 
സ്വീകരിക്കുന്നതും പിന്നീട് 3.30 മണിക്ക് അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള 
ദർ ഘാ സു കാരുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന തു 

( ഒപ്പ്) 
മാ യിരിക്കും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി അസിസ്റ്റന്റ്കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് 
ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടറിൽ കാണിച്ച തുകയുടെ ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ. 

ഫോറസ്റ്റ്. 
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Industrial Training Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി1 - 595 / 2018. 

2018 ഏപ്രിൽ 6. 
വ്യാവ സാ യിക പരിശീലന വകു പ്പിന്റെ കീഴിൽ 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിണറായി ഐ . ടി. ഐ .-യിലെ എം . എം . വി . 

ഡി ലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 400 + 12 % ജി. എസ്. ടി . 

പകർപ്പ് - 200 + 12 % ജി . എസ്. ടി. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 6 - 6 - 2018, 2 മണി. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 20 -6 - 2018, 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 - 6- 2018 , 
3 മണി. 


The cost of tender forms will be received only by 
Cash or Money Order. Sealed tender should be 
superscribed with Tender No. and date . The tender should 
be addressed to the Principal, Govt. ITI Kannur, 
Thottada P. O ., Kannur-670 007 . Late tenders will not be 
accepted . One percentage of the total cost should be 
remitted as Earnest Money Deposit . The tender in original 
should be accompanied with a preliminary agreement 
worth - 200 in Kerala Stamp Paper. Otherwise the tender 
will not be considered . The validity period of price 
quoted should be for three months from the date of 
opening of tenders. If this condition violates the tender 
will be rejected . The Stamp Paper will be forwarded to the 
parties outside Kerala if required by remitting - 225 
separately by Money Order. The tender forms are not 
transferable . 


The tender should be in compliance with revised 
Store Purchase Manual and related Rules. 

LIST OF ITEMS 

ntion & 
Item Description & 

Quantity 
No . Recommended Specification Required 


Sl. 


(1) 


(3 ) 


5 


1 


- ദർഘാസ് വില പണമായോമണിയോർഡറായോ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ 
രേഖപ്പെ ടു ത്തിയ മുദ്ര വച്ച കവറു കൾ പിൻ സി പ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എ . ടി . എ ., കണ്ണൂർ, തോട്ട ട പി . ഒ ., 
കണ്ണൂർ- 670 007 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. 
താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിര ത ദ വ്യവും - 200 വിലയുള്ള കേരള 
സർക്കാർ മുദ്രപത ത്തിൽ പാഥ മിക കരാർ പ്രതവും 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 
മൂന്ന് മാസം വരെ വില നിരക്ക് പാബ ല്യ ത്തിൽ 
ഉണ്ടാ യി രിക്കു ന്ന താ ണ് . അല്ലാ ത്ത പക്ഷം ദർഘാ സു കൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. കേരളത്തിന് 
പുറത്തുള്ള കമ്പനികൾക്ക് മുദ്രപത്രം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ 
- 225 പ്രത്യേകം മണിയോർഡർ അയച്ചുതന്നാൽ മുദ്രപത്രം 
അയച്ചുതരുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . 

ദർഘാസ് പുതുക്കിയ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വലിനും 
അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും. 


1 Gloves for Welding ( Leather and Asbestos) - 

Gloves for Welding (Leather and Asbestos 

both in a set)- set 
- 2 Gas Welding Table 1220 MM X 760 MM - 

Gas Welding Table 1220 MM x 760 MM X 

920 MM with positioner (Fig attached ) 
3 Welding Plant OXY Acetylene Complete 

(high pressure — Welding Plant OXY 
Acetylene Complete (high pressure 
1 . Oxygen and acetylene cylinders , 
Oxygen cylinder with cap -capacity -7 cum 
brand new, empty, high pressure , seamless 
steel gas cylinders, flat type , concave 
bottom cylinder as per IS 7285 (part 2 ) 
2004 . Complete with neck ring and valves 
and cap , valve as per IS 3224 , painted as 
specified under gas cylinder rules 2004 , 
supported with manufactures test certificate 
and approval from chief controller of 
explosives -Govt. of India , Nagpur. The 
test certificate should be valid or 5 years 
2 . Dissolved acetylene cylinder with 
cap -capacity 6 cum , Brand new , empty , 
high pressure , seamless steel gas cylinder, 
flat type, concave bottom cylinder as 
per IS 7258 (part 2 ) 2004 . Complete with 
neck ring and valve and cap, valve as per 
IS 3224, painted as specified under gas 
cylinder rules 2004 , supported with 
manufacturers test certificate and approval 
from chief controller of explosive - Govt. of 
India , Nagapur. The test certificate should 
be valied for 2 years. 


No. C1 /595/ 2018 . 

- 6th April 2018. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Welding Equipment for training purpose to M M V 
Trade of the Government ITI, Pinarai. 
Cost of tender form : 

- Original - - 400 + 12 % GST. 

Duplicate - 200 +12 % GST. 
Last date and time of sale of tender form 
6-6 -2018, 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
20 -6- 2018 , 2 p . m . 

Date and time of opening of tender -- 20- 6-2018, 3 p . m . 
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( 1 ) 


(3 ) 


മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 20 -6 - 2018 , 2 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20- 6-2018 , 
3 മണി. 


3. High pressure welding torch No . 2 (ISI) 
with nozzle No. 1,2 ,3,5 and 7 Gas welding 
blow pipe (torch ) with flash back arrester 
for versatile application using oxygen 
and acetylene gases. Five different nozzle 
Nos . of 1 , 2 , 5 and 7 Maximum plate 
thickness that can be welded 35mm , 
tip thread MJO * 1. 
4 . Trolley for cylinder — 1 No. 5 Adjustable 
spanner 10 inch — 1 No. 6 Spindle key — 
1 No . 7 Spark lighter - 1 No . 8 Oxygen 
gas rubber hose inside dis . 8 mm ISI, 
Blue colour 10 mtrs long, 9 Acetylene 
gas rubber hose inside dia — 8 mm 1S1, 
Red colour — 10 mtrs long , 10 Two stage 
Oxygen regulator ( should confirm IS 
6901 ) - 1 No., 11 Two stage acetylene 

regulator (should confirm IS 6901 ) - 1 No. 
Welding Transformer (150 - 300 Amps) 

Transformer welding set with accessories 
General, Tyristorissed poser source ( 2) 
air -cooler machine , ( 3 ) linear current 
indicator scale , (4 ) Class A - insulation with 
suitable buffering materials for thermal 
resistance , (5 ) light weight and compact 
(6 ) protection class- IP 23 Input (1) Supply 
Voltage — 415 V, 3 phases 30 HZAC 
(2 ) rated input current-63 A (3 ) rated 
input KVA - 15 KVA , Output: ( 1) Output 
characteristics — constant current (2 ) range 
of welding current 60 - 33A (3) open current 
voltage - 66 ( Maximum) ( 4) power facot- 06 
(6 ) Maximum out put (a ) 60 % duty cycle 
0 - 400A ( b ) 100 % duty cycle - 23 0 A 
Accessories (1 ) Welding cable (Copper 
50 sq . mm ) with holder -5 M - 1 No. 
(2 ) return cable ( copper 50 sq mm ) with 
clamp -Sm - 1 No. (3 ) power cable 5 M - 1 No . 


- ദർഘാസ് വില പണമായോമണിയോർഡറായോ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ 
രേഖപ്പെടു ത്തിയ മുദ്രവച്ച ക വ റു കൾ പിൻ സി പ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എ . ടി . എ ., കണ്ണൂർ, തോട്ട ട പി . ഒ ., 
കണ്ണൂർ- 670 007 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. 
താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിര തദവ്യവും - 200 വിലയുള്ള കേരള 
സർക്കാർ മുദ പ ത ത്തിൽ പാഥ മിക കരാർപ്രതവും 
ഉണ്ടാ യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി 
മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ വില നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ 
ഉണ്ടാ യി രിക്കു ന്ന താ ണ് . അല്ലാ ത്ത പക്ഷം ദർഘാ സു കൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. കേരളത്തിന് 
പുറത്തുള്ള കമ്പനികൾക്ക് മുദ്രപത്രം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ 
- 225 പ്രത്യേകം മണിയോർഡർ അയച്ചുതന്നാൽ മുദ്രപത്രം 
അയച്ചുതരുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . 

- ദർഘാസ് പുതുക്കിയ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വലിനും 
അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും. 


4 


No. C1/ 611/ 2018 . 

6th April 2018 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Instruments for training purpose to Fitter Trade of 
the Government ITI, Pinarayi. 
Cost of tender form : 

Original - 400 + 12 % GST. 

Duplicate - 200 +12 % GST. 
Last date and time of sale of tender form 
6 -6- 2018, 2 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
20 -6- 2018, 2 p . m . 

Date and time of opening of tender — 20 -6 -2018, 3 p . m . 

The cost of tender forms will be received only by 
Cash or Money Order. Sealed tender should be 
superscribed with Tender No. and date . The tender should 
be addressed to the Principal, Govt. ITI Kannur , 
Thottada P. O ., Kannur-670 007 . Late tenders will not be 
accepted . One percentage of the total cost should be 
remitted as Earnest Money Deposit. The tender in Original 
should be accompanied with a preliminary agreement 
worth - 200 in Kerala Stamp Paper. Otherwise the tender 
will not be considered . The validity period of price 
quoted should be for three months from the date of 
opening of tenders . If this condition violates the tender 
will be rejected . The stamp paper will be forwarded to the 
parties outside Kerala if required by remitting - 225 
separately by Money Order . The tender forms are not 
transferable . 


നമ്പർ സി1 - 611/ 2018. 


2018 ഏപ്രിൽ 6. - 


- വ്യാവ സാ യിക പരിശീലന വകു പ്പിന്റെ കീഴിൽ 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിണറായി ഐ . ടി . ഐ . - യിലെ ഫിറ്റർ 

ഡിലേക്ക് ട്രെയിനിംഗ് ആവശ്യാർത്ഥം താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 400 + 12 % GST. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 200 + 12 % GST. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 6 - 6- 2018 , 2 മണി. 
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( 2 ) 


The tender should be in compliance with revised 
Store Purchase Manual and related Rules . 


(1) 
21 


LIST OF ITEMS 


No. 


Item Description and 
recommended Specification 

( 2 ) 


Quantity 
Required 

(3 ) 


| ( 3) 
Screw thread micrometer with interchangeable - 1 

1- 25 mm . Pitch anvils for checking 
| metric threads 60 _ Screw thread 

micrometer with interchangeable 0 - 25 mm. 
Pitch anvils for checking metric threads 60 ., 
Least count 0 .01 mm , (Mitutoyo or 

Equivalent make ) NABL Certification 
Engineer s try square ( Knife - edge ) 1 

150 mm blade - Engineer s try square 
(Knife — edge) 150 mm blade (mitutoyo 
or equivalent make ) 


(1 ) 


| 1 


26 


- 9 


Office of the Principal, 
Govt. Industrial Training Institute, 
Kannur. 


10 


(Sd .) 
Principal. 


11 


- 


1 


Medical Education Department 


ദർഘാസ്പരസ്യം 


( 1) 


Combination Set 30 cm - Combination 2 

set 30 cm , alloy steel, (Mitutoyo or 

Equivalent make) NABL Certification 
Screw pitch guage Range of pitch from 1 
| 0 .35 to 6 mm , IS 4211 : 1993 , NABL 

Certification 
Wire Gauge, Metric standard — Wire Gauge, 

(Metric ) SWG, wear resistant type 
Slip Gauge as Johnson metric set - Metric 

Gauge Block Sets ( 1 mm Base ) to 
IS 2984 & DIN 861 , M12 1 / 1 , Total 
121 pieces 1.001-1.009 = 9 Nos . ( Step 0.001 ) 
1.01 -149 -49 Nos. ( step 0.01) 1. 6-1 .954 Nos . 
( step 0 .1 ) 0 .5 - 24. 5 = 49 Nos. ( step 0 . 5) 
25, 30- 70 (step 10 ), 75 
0 - 100 ( step 10) = 10 Nos IS 2984 : 
2003 /ISO 3650 : 1998, 

NABL Certification 
Carbide Wear Block 1 MM -2 MM — Carbide 2 each 

Wear Block 2 MM base metric sets 
(2 mm base ) to IS 2984 & DIN 
86 M88/ 2 , Total Nos. = 88 
2.0005 - 1 No . 2 . 001 -2 .009 ( step 0.001 ) 
= 9 Nos. 2 .01 - 2. 49 
( step 0.01 ) = 49 Nos. 0 .5 -9 .5 ( step 0 . 5) = 
19 Nos . 10 - 100 ( step 10 ) = 1 0 Nos. 
ABL Certification 


12 


- 13 


1 


Guage snap Go and Not Go 25 to 50 mm 
by 5 mm. Set of 6 pcs - High carbon 
steel, Snap gauge Go and No Go, 
25 -50 mm by 5 mm , set of 6 pieces, 

IS 3455, carbide steel, NABL Certification 
Guage plug single 3 ended 5 to 55 by 

5mm Set of 11Pcs — Taper lock type 
IS 6137:1983 - 12 to 40 mm, Material 
OHNS/EN 31 NABL certification . 
Hardness 60 + 2 HRc 


നമ്പർ എസ്1 - 1072/ 2018 / ഐ . എം . സി . എച്ച്. 2018 ഏപ്രിൽ 5. 

- കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ പ്ലോട്ട് 
ആക്റ്റിവേറ്റർ ട്യൂബ്സ് 4 ml വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദവച്ച് ടെണ്ട റു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാത്യ ശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതികളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ അവർ ചുമ ത ല പ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 31- 5 - 2018 -ാം തീയതി 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി. എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി . പി . യായി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - എസ്1 / 1072/18/ ഐ . എം . സി .എച്ച്. 

ഇനവിവരം - ക്ലോട്ട് ആക്റ്റിവേറ്റർ ട്യൂബ്സ് 4 ml (Double 
Cap , Clot activator sprayed, CE Certified 274725 എണ്ണം. 

അടങ്കൽ തുക - - 4,99,999. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ " 1,680 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 840 . 


14 


17 


1 


- 18 


Sine bar 125 mm Sine bar 125 mm , 

stabilised Chromium steel, IS 5359: 1987 
Sine bar 250 mm - Sine bar 250 mm, 

stabilised Chromium steel, IS 5359: 1987 
Adjustable spanner 38 cm long - Adjustable 

spanner 38 cm long, Cr- Valloy 


| 19 


1 
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489 
ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാ ന 

Last date and time of receipt of tender 
തീയതിയും സമയവും 29 - 5 - 2018 , 3 മണി. 

30 - 5 - 2018 , 5 p . m . 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും Date up to which rates are to be firm — 31 -5 - 2019 . 
സമയവും - 30 - 5 - 2018 , 5 മണി. 

Further details can be had from the office of the 
ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി undersigned during office hours on any working days. 
31 - 5 - 2019. 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 

നമ്പർ എസ്1- 1073/ 2018 / ഐ . എം . സി . എച്ച്. 2018 ഏപ്രിൽ 5. 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കു ന്ന തി നോ 

കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കെ .3 ഇ . ഡി . ടി . എ . 

റ്റ്യൂബുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
No. S1-1072/2018/IMCH . 

5th April 2018 . മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 

ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
Sealed tenders are invited for supply of Clot സൂപ്രണ്ട്, മാത്യശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, 
Activator Tubes 4 ml. in IMCH Government Medical കേരളം എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ അയച്ചി രി ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ്. 
College , Calicut-8 . List of item can be had from the office -- ദർ ഘാ സു കൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയ തി ക ളിലും 
of the undersigned during office hours on any working 

സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച 
days. Envelope containing tender should be superscribed 

വരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ 
with tender numbers and should be addressed to the 

- സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 31- 5 - 2018 -ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് 
Superintendent, IMCH , Govt. Medical College , Calicut-8 , 

തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു 
Kerala . Tender must be submitted in sealed cover. Tender 

ന്നതല്ല . 
will be opened on 31-5 - 2018 , at 11 a .m . in the presence of 
such of the tenderers or their authorized persons who may 

ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
be present at that time. Late tenders will not be accepted . 

ഐ . എം . സി .എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 

ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
Intending tenderers may on application to the 

പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
Superintendent, IMCH , Govt. Medical College , Calicut, 

ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
Kerala will obtain the requisite tender form in which the 

പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
tenders should be submitted . 

ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
Application for tender forms should be accompanied വി . പി. പി. യായി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 

- ദർഘാസ് നമ്പർ - എസ്1 /1073 /18 / ഐ . എം. സി.എച്ച്. 
forms in which will not be refunded any circumstances . 
The tenderers should undertake the responsibility for 

ഇന വിവരം - കെ3 ഇ . ഡി . ടി . എ . റ്റ്യൂബ്സ് (2ml.) 
the intimate service even if any change in the dealership 

(double cap , K3 EDTA sprayed , CE Certified ) — 
of the product supply . 

274725 എണ്ണം. 
The tender forms are not transferable . Cheque , അടങ്കൽ തുക - - 4,99,999 . 
postage stamp, draft etc . will not be accepted towards the 

നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 
to 1 % (Rounded to next one Rupee ) of the total cost of 

ഒറിജിനൽ - 1,680. 
article tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 840 . 
Tender No. -- S1 /1072/2018 /IMCH. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാ ന 

തീയതിയും സമയവും -- 29- 5 - 2018 , 3 മണി. 
Items: — Clot Activator Tubes 4 ml. — 274725 Nos. 
(Double Cap , Clot activator sprayed , CE certified ). 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
Approximate Cost - 4,99,999. 

സമയവും - 30 - 5 - 2018, 5 മണി. 
Cost of tender form ( including tax ) : 

- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 

31- 5 -2019 . 
Original - S 1 ,680 . 
Duplicate -- - 840. 

- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 

ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
If sent by post, postage charge - - 50 . 

നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
Closing date and time of sale of tender forms നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
29-5-2018, 3 p. m . 

നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
Gaz . No . 18 /2018 /DTP (Stores Purchase ). 
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No. S1 - 1073 / 2018 /IMCH . 


5th April 2018. 


Sealed tenders are invited for supply of K3 EDTA 
Tubes (2 ml.) in IMCH , Government Medical College, 
Calicut- 8 . List of item can be had from the office of 
undersigned during office hours on any working days. 
Envelope containing tenders should be superscribed with 
tender numbers and should be addressed to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut- 8, Kerala . 
Tender must be submitted in sealed cover. Tender will be 
opened on 31 -5 - 2018 at 11 a .m . in the presence of such 
of the tenderers or their authorized persons who may be 
present at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Government Medical College , 
Calicut, Kerala will obtain the requisite tender form in 
which the tenders should be submitted . 


ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു 
മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതികളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ അവർ ചുമ ത ല പ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 30 - 5- 2018 -ാം തീയതി 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
എ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാറ്റ്എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി. പി.യായി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - എസ്1 /1075 /18 / ഐ . എം . സി .എച്ച്. 
അടങ്കൽ തുക - - 2,10,400. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ " 784. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 1 392 . 
ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും -- 28 - 5 - 2018 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 5 - 2018 , 5 മണി. 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 

The tenderers should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable . Cheques, 
postage stamp, draft etc. will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next one Rupee ) of the total cost of 
article tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Tender No. -- S1/1072 /2018/IMCH . 

Item - K3 EDTA Tubes (2 ml.) (Double Cap . K3 
EDTA Sprayed, CE Certified ) - 274725 Nos. 

Approximate Cost - - 4,99,999 . 
Cost of tender form ( including Tax ) : 

Original - - 1,680 , 

Duplicate — \ 840 . 
| If sent by post , postage charge - - - 50 . 

Closing date and time of sale of tender forms 
29 - 5 -2018 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
30-5 -2018, 5 p. m. 

Date up to which rates are to be firm — 31 -5 - 2019 . 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 5 - 2019 . 


- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ( പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വെയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working days . 


No . S1 - 1075/ 2018/IMCH. 

| 5th April 2018. 
Sealed tenders are invited for supply of VDRL 
Card - 20000 Nos. in IMCH Government Medical College, 
Calicut- 8. List of item can be had from the office of 
undersigned during office hours on any working days . 
Envelop containing tenders should be superscribed with 
tender numbers and should be addressed to the 
Superintendent, IMCH , Govt. Medical College, Calicut-8 , 
Kerala . Tender must be submitted in sealed cover . Tender 
will be opened on 30 -5 -2018, at 11 a.m . in the presence of 
such of the tenderers or their authorized persons who may 
be present at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Govt. Medical College , Calicut, 
Kerala will obtain the requisite tender form in which the 
tenders should be submitted . 


- (3 ) 


നമ്പർ എസ്1 - 1075 / 2018 / ഐ . എം . സി. എച്ച്. 2018 ഏപ്രിൽ 5. 

കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
മാത്യ ശി ശു സം രക്ഷണ കേന്ദ്ര ത്തി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
വി . ഡി . ആർ. എൽ. കാർഡ്- 20000 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യു 
ന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ 
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സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് ഫോമിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വില - 800 - ജി. 
എസ്. റ്റി. യുമാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് - 4, 00 - ജി. എസ്. റ്റി. 
യും അധികമായൊടുക്കേണ്ടതാണ്. 
Laboratory Freezer CE Marked : 
Capacity 

276 L 
Temperature Range 

-20°C to -40°C (setlable ) 
Voltage 

220 V 


Width Exterior 


70 cm 


Defrost 


Manual 


- Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 

The tenderers should under take the responsibility 
for the intimate service even if any change in the 
dealership of the product supply . 

The tender forms are not transferable. Cheques, 
postage stamp, draft etc. will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next one Rupee ) of the total cost of 
article tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Tender No . - - S1/ 1075/2018 /IMCH. 
Approximate Cost _ - 2,10, 400 . 
Cost of tender form ( including Tax ) : 

Original - - 784. 

Duplicate · 392. 
If sent by post postage charge - - 50. 

Closing date and time of sale of tender forms 
28-5 -2018, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
29-5- 2018, 5 p . m . 

| Date up to which rates are to be firm - 31- 5 - 2019. 


50 cm 


174 cm 


Depth interior 
Hight Exterior 
Hight interior 
Length interior 
Width interior 


120 cm 


70 cm 


- 


46 cm 


Certification 


CE 


Advanced air stability - 


+ 3°C 


Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working day . 


Digital temperature controller with intuitive interface 
High and low visual temperature and audio alarms 
Lockable, high - quality steel door 
Standard casters 
High density , fluorine free insulation 
Should have 4 Drawers , 2 Flip -top compartments 
Should have CFC HFC free refrigeration 


Institute of Maternal & 
Child Health , 
Government Medical College, 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Superintendent. 


Should come with a standard 25 mm Access Port . 


Additional External Stabilizer ( external) 


Museums and Zoos Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എം.ഇസഡ്. (എഫ്) 874/ 2018 . 


| 2018 ഏപ്രിൽ 10 . 


-മ്യൂസിയം മൃഗ ശാലാ വകു പ്പിലെ തിരു വ ന ന്ത പുരം 
മൃഗശാലാശുപത്രിയിലെ ആവശ്യത്തിനായി ഡീപ്പ് ഫീസർ 
വിത രണം ചെയ്യുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ/ 
വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സീലുവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ 2 - 5 - 2018 മുതൽ 5- 5 - 2018 , 3 മണി 
വരെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 7 - 5 - 2018 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 
മണിവരെയാണ്. ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നവരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അന്നേ 
ദിവസം 3 മണിക്ക് തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാ സിന 
സംബ ന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരു മാ ന മ ടു ക്കു ന്ന തിനുള്ള 
പൂർണ്ണാ ധി കാരം മ്യൂസിയം മൃഗ ശാലാ ഡ യ റ ക ട റിൽ 
നിക്ഷി പ് ത മാ ണ് . ദർഘാ സിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടു തൽ 
വി വ ര ങ്ങ ൾ മ്യൂസിയം മൃഗ ശാലാ ഡ യ റ ക ടറുടെ 
കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയ ങ്ങ ളിൽ 
അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് അംഗീകരിച്ച് കിട്ടുന്ന വ്യക്തി 
മൊത്തം തുകയുടെ 5 % സെക രിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
മ്യൂസിയം മൃഗശാലാവകുപ്പ്, 

( ഒപ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം. 

ഡയറക്ടർ. 


അടങ്കൽ തുക - - 4,00 ,000 . 


ദർഘാസിനോടൊപ്പം ആകെ ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുകയുടെ 
2.5 % നിരതദ്രവ്യമായി ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ മാറാവുന്ന 
ഡി . ഡി . യാ യി നൽ കേ ണ്ട താ ണ്. സ്ഥാപ ന ത്തിന്റെ 
വ്യക്തിയുടെ പേര്, മേൽവിലാസം എന്നിവ വ്യക്ത മായി 
എഴുതിയ ദർഘാസുകൾ ഡയറക്ടർ, മ്യൂസിയം മൃഗശാലാ 
വകു പ്പ്, തിരു വ ന ത പ രം എന്ന മേൽ വി ലാ സ ത്തിൽ 
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Police Department 


TENDER NOTICE 
[No . 1/2018 - 19 ] 


4. All the tenderers who quoted for the supply of 

above equipments are required to be ready for 
demonstration of equipments on 5 - 5 - 2018 at 
11 a . m . at Forensic Science Laboratory , 
Thiruvananthapuram . 


No. C1-224/2018/FSL . 

4th April 2018 . 
Sealed tenders are invited for the “ Fume Hood ( 1 No)” 
for Forensic Science Laboratory, Thiruvananthapuram , so 
as to reach this office on or before 12 Noon on 3 -5 - 2018 . 
Tender is invited under two bid system ( Technical & 
Financial bid ). 

Approximate Price · 2,25,000 . 
Cost of tender forms— * 750 + 12 % GST. 
EMD — “ 2 ,250. 


5. Intending tenderer may, on application to the 

Director, Forensic Science Laboratory , Kerala 
obtain requisite tender forms on which tenders 
should be submitted or download the tender 
forms from the Kerala Police website 
www . keralapolice . gov . in . The tenderer who 
download forms should submit the required 
tender value as a Demand Draft along with the 
tender. 


Conditions 


1. The tenders should be superscribed with Tender 

Number and details of the items and addressed to 
the Director, Forensic Science Laboratory , 
Thiruvananthapuram , Kerala -695 010 
( Tel No. 0471 2722155 ). Late tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened at the time 
mentioned above , in the presence of the tenderer 
or their authorized representatives (with proof of 
identity ) who may be present at that time. The 
sale of tender form will be closed at 4 p . m . on 
2 - 5 - 2018 


6 . Earnest Money Deposit (EMD ) should be furnished 

along with the tender. EMD may be submitted 
either in crossed Bank Drafts / Treasury Savings 
Bank Deposits/Government Promissory Notes / 
Bank Guarantee or National Saving Certificates 
drawn in favour of Director, Forensic Science 
Laboratory , Thiruvananthapuram , Kerala -695 010 . 
The name of the firm and tender number should 
be mentioned in the reverse side of the EMD and 
tender cost. Firms which are exempted from 
furnishing EMD should produce a copy of 
relevant authorized document for verification . 

without EMD , the tenders will be rejected . 
7 . Preference will be given to the products submitted 

by the manufacturer or their authorised dealers 
having authorisation from the original equipment 
manufacturer. Similarly , preference will be given to 
the tenderer having experience of supplying 
similar/same items to Govt. Departments or 
Organisations, for which the tenderer has to 
produce proof of purchase / installation / 
satisfaction of the customer. 


2 . The tenders should be submitted in two separate 

parts containing Technical and Financial bids in 
separate sealed envelops clearly superscribed and 
should be put together in a large envelope, all 
envelopes sealed and superscribed with “ Tender 
No . and Name of Item . If any offer contains 
technical bids and financial bids together in one 
envelope, such offers shall be rejected out right. 
The rate is to be quoted in Indian Money . No 
advance payment can be made for procuring any 

of the above items. 
3 . Opening of tenders :- Technical bids of the offers 

received with requisite EMD or Bid security with 
samples will be opened on 3 - 5 - 2018 at 3 p . m . in 
the presence of the representatives of the firms 
who may be present at that time. All tenders 
received without EMD will be rejected outright. 
The technical bids will be evaluated by a 
Technical Evaluation Committee and those that do 
not conform to the specifications will be rejected . 
The financial bids of the technically qualified 
tenderers only will be considered for opening at a 
later date. The date for opening of financial bids 
will be intimated to the concerned suppliers via 
e -mail. Unopened financial bids of the technically 
disqualified bidders shall be returned to them . All 
prices quoted should be inclusive of all levies 
and taxes. Customs duty if any should be 
mentioned specifically . 


8 . In the case of Foreign Equipments , the rates are to 

be quoted in Indian Rupees also . Preference will 
be given to those who are ready to supply the 
item without opening Letter of Credit . Ordinarily , 
no advance payment will be made for procuring 
any of the above items. In case , advance 
payment has to be made, a clear case has to be 
made out by the tenderer. However this will be 

only in extraordinary circumstances. 
9 . As the equipment is urgently required , the 

selected bidder will have to supply the item 
without loss of time, preferably within one month . 
In case there is any delay in supplying the items 
due to any pressing circumstances, the tenderer 
must cite adequate, justifiable grounds in writing. 
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10. Samples will have to be submitted free of cost 

whenever necessary, which would be returned 
only after supply is effected . The firms should be 
ready to show live demonstration of technical 

equipments at their own risk and cost. 
11. Police Department is not liable to send any 

individual communication . Police Department is 
not responsible to return the samples after 
verification . The date of opening of the Financial 
bid will be communicated to the firms by e -mail. 
The firms should provide correct mail address for 
further communication . Any clarification /doubts 
regarding the specification or related matters 
pertaining to the items tendered may be got 
cleared through Manager FSL , C1 section ( Phone 

0471 2722155 ) or Director, FSL (0471 - 2721533 ). 
12 . The Director, Forensic Science Laboratory is 

empowered to reject any tender without 
assigning any reason . 


14 . Air Flow Type : Standard . 
15 . Coupling : Direct. 
16 . Balancing : Dynamically . 
17 . Lighting : Fluorescent Lighting 

Arrangement. 
18 . Static : 2" WG 

Pressure 
19 . Accessories : Gas cock (stainless steel sink ) & 

DOL Starter 
20 . Ducting : External ducting including rain 

protection . 
21 . Work top size : 150x75 cm . 
22. Warranty : 3 years or above. 

The supplier should visit the site prior to installation and 
give details of any additional requirements / civil work . 
Forensic Science Laboratory, 
Thiruvananthapuram . 

Dr. R . SREEKUMAR , 
dirfsl.pol @ kerala.gov. in 

Director, FSL. 


Technical Education Department 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
MMID 15 / 13994 /2017/M1. .01. 

2018 262 26 . 
ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ 
29001mlwnloš Wlopôſoanğıceloš oro uojabo Brookfield 
Rheometer om . Ogom 0008 OJ 2133 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

BÖmelynů mmud 12/ 18 /P5/ME/ QIP . 

www .etenders.kerala . gov. in -nom bongloei oma 
2018 DTE 200420 1 


ഇനം - Brookfield Rheometer 


Specification of FumeHood 
1. Type : Standard floor standing model. 
2. Air flow type : Standard . 
3. Cabinet : 316 quality research grade 
Construction corrosion resistant stainless steel 

inside and outside with polymer 

coating or better. 
4 . Bottom : stainless steel cabinet with 
arrangements cupboards with a horizondal 

partition and shutters , reinforced 
with branded locking 

arrangements and handles. 
5 . Baffles 

Aerodynamic shape fully made of 
3 mm fibre glass reinforced plastic 

or better. 
6 . Work top : Easy to clean and chemical and 

heat resistant granite 19 mm thick 
with a tolerance of + /- 1mm or 

better. 
7. Shutter Single vertical sliding 5 mm thick 

glass door, balanced with counter 

weight, sash weights, Wire. 
8. Exhaust Run by dynamically balanced 
System 

FRP coated Impeller coupled with 

a heavy duty motor. 
9. Motor : 1 HP 1440 RPM TEFC - three 

phase . 
10. Motor Brand : Kirloskar / Crompton or better . 
11. Blower : HP capacity blower. 
12 . Face Velocity : 90 to 100 FPM . 
13 . Air Volume : 1000 CFM orbetter. 


( കൂ ടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ Www . cet.ac . in / 
www .etenders.kerala .gov.in - oo8 eisjaom ). 

cosao mos - ` 10 ,00,000. 
M100 _ 0110 10,000. 
BôreIMULABLOs one 1,770 ( 1,500 + 18 % 21.09m .01.) 

www .etenders .kerala. gov.in om oong DjGIM 
med , 16oom BOOMOM 000100 Ne00105- 5 - 2018 , 
3 am . 


Börelom 0000m 000020 NO0109- 5 - 2018, 
11 2ml. 


ദർഘാസ് വിലയും നിരതദ വ്യവും ഓൺലൈനായി 
GOSỢCOOMOO Bôrelanj (125mm 6006sogo · 200 
വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും 
അപ്ലോഡ്ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി 
മുതൽ ആറു മാസം വരെ വില നിര ക്കിന് പ്രാബല്യം 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Gaz. No. 18 / 2018 /DTP (Stores Purchase ). 
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No. P5/13994/ 2017/ CET. 

26th March 2018 . 
Tenders are invited for the supply of Brookfield 
Rheometer with Accessories for Mechanical Engineering 
Department , College of Engineering Trivandrum , 
Thiruvananthapuram . 

Tender No. — 12 /18/P5 /ME /QIP . 
ID in www .etenders.kerala.gov.in — 2018 _ DTE _ 200420 _ 1 
Item — Brookfield Rheometer with Accessories . 

(For more details visit www . cet.ac. in / 
www.etenders.kerala .gov.in ) 
| Estimated Cost - 10, 00, 000. 
E. M. D . - 10, 000 . 
Cost of tender form - 1 ,770 ( = 1,500 + 18 % GST). 

Last date and time for uploading the documents in the 
website www .etenders.kerala .gov. in — 5 -5 - 2018 , 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 9 - 5 - 2018 , 
11 a . m . 

The tender cost and EMD will be remitted through 
e- Payment facility provided by the e -Procurement system . 
An agreement in Kerala Stamp Paper value of - 200 must 
be executed and signed and scanned copy must be 
uploaded along with other tender documents . 


- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
- മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
- എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്ര വച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവ . എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേളേജ്, കണ്ണൂർ എന്ന മേൽവിലാസ 
ത്തിൽ അയയ് ക്കേണ്ട താ ണ് . താമ സിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 
- 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ 
പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


No. D1-1724/2018 / GCEK . 

6th April 2018. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
materials for use in the construction of work shed to Civil 
Engineering Department of Govt. College of Engineering, 
Kannur. 


Tender No. D1/1724 /2018/ GCEK . 


Item - Supply of materials. 


PAC - 2,80,000 . 
Cost of tender form : 

Original — \ 708 . 


College of Engineering Trivandrum , 
Thiruvananthapuram . 


| ( Sd.) 
Principal. 


ലഘദർഘാസ് പരസ്യം 


Duplicate — 350. 
By Post ( Original) : 708 + - 27 . 

Last date and time for sale of tender form 
4 -5- 2018, 2 p . m . 


നമ്പർ ഡി1 -1724 / 2018 / ജി. സി. ഇ . കെ . 2018 ഏപ്രിൽ 6. 

- കണ്ണൂർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ സിവിൽ 
എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് വിഭാ ഗ ത്തിലെ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബിൽ വർക്ക് ഷെഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 
ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു . 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ ഡി1-1724 /2018 / ജി. സി. ഇ . കെ . 


Last date and time of receipt of tender 
4-5- 2018, 3 p . m . 


Date and time of opening of tender -- 5 - 5- 2018 , 11a. m . 


ഇനം ഉപകരണങ്ങൾ 


അടങ്കൽ തുക - - 2,80 ,000 


ദർഘാസുകളുടെ വില : 

ഒറിജിനൽ - - 708. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 350. 

തപാൽ വഴി 708 + - 27. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ നയുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 4 - 5 - 2018, 2 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 5 - 2018, 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 5- 5- 2018, 
11 മണി. 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders to be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a remittance of above prices 
fixed for the same and which is non -refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . Cost 
of tender form is only acceptable by money order or cash 
remittance to this office . As per condition the tenderer 
should send along with his tender an agreement executed 
and signed in Kerala Stamp Paper value of - 200 and 
Earnest Money Deposit 1 % of the total cost of articles 
tendered . Tenders without agreement, tender form and 
Earnest Money Deposit will be rejected. 


Govt. College of Engineering, 
Kannur. 


( Sd.) 
Principal. 


434 


